KAROLINA 


DOBRZAN 


NAJUKOCHANSZA SIOSTRA 


przezywszy lat 76, po krötkiej a ciezkiej chorobie, opatrzona sw. Sa- 


kramentami, zasnela w Panu dnia 25 czerwca 1966 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie 
we środę dnia 29 bm. o godz. 11 w kościele na cmentarzu rakowi- 
ckim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 


spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


SIOSTRA, BRAT I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie OE — (L6SS)9-L — 99/8107 “Z 
Punkt usługowy Nr 1 — ul. Rakowicka 26 


